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Une petite lunette astronomique, région pour ütru tlfbmlc, a un gros¬ 
sissement de 20; son cercle oculaire, dit 2 mm du dimnel rn, est alors 
placé à 2,1 cm de l’oculaire. Trouver les convergeucim de i'ubjeclil et de 
l’oculaire ainsi que le diamètre de l’objectif. www.ecoies-rdc.net 
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